Revisão Geometria - 1º EM - Teste 2 - 2º Etapa 


01. Determine as raízes da equação cos (X + a) = 1 no intervalo [0, 
211]. 


02. Determine o número de soluções da equação 2cosx? - senx = 1 no 
intervalo [0, 211]. 


03. Quando resolvido no intervalo LO, 211], o número de quadrantes 
nos quais a desigualdade 2.cos x < 3 apresenta soluções é: 


a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) Não pertence a nenhum dos quadrantes. 


04. Calcule o valor da expressão a seguir. 
sen30 + tg225 ° 


cos Ë 
2 


05. Calcule o valor de 2.cos 


1317 o| 3117 
meg (252) 
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06. Identifique um ângulo x, no intervalo [0, 277] cujo sen x é igual ao 
sen 2x. 


07. Encontre o número de soluções da equação 2.senx? - cosx = 1. 


08. Quando resolvido no intervalo [0,211], o número de quadrantes 
nos quais a desigualdades 2.senx < V2 apresenta solução é: 


a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) Não pertence a nenhum dos quadrantes. 


09. O círculo a seguir tem o centro na origem do plano cartesiano xy 
e raio igual a 1. Nele, AP determina um arco de 120º. As 
coordenadas de P são: 


Ay 


10. Dado sen a = e E < a < r, calcular a tg a. 
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11. Dado tg a = > en<a< = calcule sen a e cos a. 


tglmn+al-tg(2177—-a) 


12. Simplifique a expressão E = tg(m- a) 


25H 51m 451 
3 + tg 4 - tg E 


13. Calcule o valor da expressão: E = tg? 


tg(180 +x)- tg(180- x)+ tg(360 %- x) 
sen(360- x) 


14. Simplifique a expressão E = 
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15. Resolva a equação (tg x - 1)(2 senx - 1) = 0, para 0 < x < 21. 


16. A medida do menor ângulo central formado pelos ponteiros de 
um relógio que está marcando 9h 30min, em graus, é: 


a) 90. 

b) 105. 
c) 110. 
d) 120. 
e) 150. 


17. O seno de um arco de medida 2190º é igual a: 


18. Considerando que um ângulo do segundo quadrante tem seno 


igual a E! qual o cosseno desse ângulo? 


19. Apresente todas as raízes da equação senx . cosx - senx = 0, em 
uma volta completa do ciclo trigonométrico. 
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20. Dada a expressão senx = 2m - 1, entre os valores apresentados 
abaixo, o único que pode assumir um valor para m é: 


a) - 0,5. 
b) - 1. 
c) 0. 

d) 1,5. 
e) 2. 


